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Bulletin technique n° 30 du 10 septembre 1985 


COLZA 

* Sortez les cuvettes jaunes 

* Limaces : soyez vigilents 


Sortez les cuvettes jaunes 

Les cuvettes jaunes de piégeage doivent 
être mises en place dès la levée des 
jeunes colzas afin de repérer l'arrivée 
des grosses altises. N'oubliez pas de rem- 
plir la cuvette d'eau au 2/3 et d'y ajou- 
ter un peu de mouillant. 


Limaces : soyez très vigilents ! 
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altises adultes 


piège légèrement enterré 







Le risque "limaces" est important cet 
automne surtout dans les secteurs réguliè- 
rement infestés (ex. : Pied-Nord) ; lés 
dégâts sont possibles dès la germination. 

Pour détecter la présence de limaces, 
disposez en différents points de la par- 
celle des granulés anti-limaces sous des 
abris (tuiles, sacs,...) ; si vous trouvez 
des limaces mortes, réalisez un traitement 
en plein avec : 

- métaldéhyde : 10 - 20 kg de produit com- 
mercial/ha (avec appâts à 5 %). 


- mercaptodiméthur : (Mesurol anti- 
limaces 3 kg de produit commercial/ha 
(avec appâts à A %). 
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